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BILLED TO : 


100315 


AL MAJAL AL ARABI FOR MAINT 
JEDDAH 


.. i ii i ii .. i. , ..ii ¡ii •• . a SHIPPED TO ! 

" i.l r llgtt xJ-ii l >jlj , i fc > « H KING FAI SAL HOSPITAL 

Amin Medical lnstmm6nts Co Ltd - 


MAINT SLS. 


i Taif 

l: 

H 

1_Billinq Acct No : 




‘ synrent 


l lT LT i e 


^4 ) r 


eir- 


INVOICE Date : 
Ref. 


01.01.2018 


INVOICE No.: KFHT201701-1 


INVOICE 


No. 

Item Code 

Description 

Qty. 

CJnit Price 

SR. 

Total Price j 

s». | 

10 

8000000723 

NIDEK GYC Green Láser 
Silver 

i 

6,000.00 

6,000.00 

20 

8000000740 

NIDEK YC YAG LASER 
Silver 

i 

6,000.00 

6,000.00 

30 

8000000830 

FRASTEMA Examination 
Unit Silver 

2 

4,500.00 

9,000.00 


J 

¡3 

•3 

•i 

3- 

l 

} 

I 

i 

•j 


_T 

5 


i 

J* 

n 


'TOTAL 


TWINTY-ONE THOÜSAND SADDI RIYALS 


;* NET AMOUNT TWINTY-ONE THOÜSAND SADDI RIYALS 


Total - : SR. 

VAT 

Net Amount :SR. 


21 , 000.00 

0.00 

21 , 000.00 


ServiGef^^a^jie4fr**¿'/ V v 

I isa 





’T'TSStSl 


y 


Head Office: Jeddah; Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch: Abha Branch: Hall Branch: Qassim Branc 

P.O.Box 3871 Jeddah 214B1 - KSA P. 0. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P 0. Box 30047. Al Khobar 31952-KSA P. 0. Box 2870 Medina - KSA Al Ra^hi Canter - Khalldlya • Abha • KSA Hafl-KSA Qassirti • Burakíah - 

Tel 1 +966-12-660 1149 / 665 5766 Tel. : *966-11-480 0407 Tal. : +966-13-064 2911 / 064 3587 Tal. : ^966-14-8154244/815 2529 Tal. :+986-17-228 8790 Tal. : +986-16-558-6266 Tal. : +966-16-32* 

Fax* +966-12*60 1146 Fax.-966-11-480 3034 Fax.: +966-13-899 4033- Fax:+966-14-815 4742 ‘ . 


Fax. : +966-17-228 8791 Fax. . +966-16-558-5080 Fax.: +966-16-321 



































-;-- 


' 


MAINTENANCE 


36351 /17 


Customer 

SERVICE REPORT 


OPO- Po%p_ 

¿Jlax-cjlg ¿jL^saJ 

Al Amin Maintenance & Contracting Co. Ltd. 


Hospital /Clinic: «f^u' cn | 

Telephone : 

Date : |<2^-G7\.Za ? 

• Invoice#: 

-ffasprfrCL- 

Fax: 

Lj^PPM 


Address 

P.O. # : 

1 1 Installation 


Tcuf 

Received thru: 

2 Warranty 



SAP Service Cali #: 

1 Contract 


Contact Person : 


2 Paid Service 


Model : 

G'iC- looo 

Serial#: \2-%U 4 

j Description <o f fS-e r\ LO ,S - 

Problem / Error: 



Work Report 

P PM 

firme a<? ber cWec P 





MftclV.n’g'c 

Innv' Vc\ r\ n 

{£ 4^1 r iVnH 

lw. 


j j - 


Optica! [ 

Ophtha Derma [ 

ENT Ortho Q Neuro 

General r 


Qty. 

Part Description 

Parí # 

Price 






-—^ 












Warranty Period: 


Invoice # 


Acceptance Date 


Date 


1 st PM 


/ 20 - 


2nd PM 


/ 20 - 


3rd PM 


/ 20 


4th PM 


--!- BE -u_u_ 

Work Complete Yes f ^TNo £ 

.. 1! ^ 

Note: Customer Engineer 

L il 

Da»: 

s “ mp: : 

Need Follow-up Yes j j No \\Z2r 


Enclosed 

^->0^^ 

Engineer (^3 


Signature : 


( Hotline 9200 - Amico / 9200-26426 ) 

Head Office: Jeddah : Riyadh Branch : Al-Khobar Branch: Al-Madina Branch : Abha Branch : Hall Branch: Qasaim Branch : 

P O.Ba* 3871 Jeddah 21481-KSA P. 0. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P.O.Bto30047,AiKhob«f3l9S2.KSA P. 0 Box 2870 Medina - KSA AJ ftytf Orar - KnaixSya - Abita - KSA Haf-KSA Qssslm - Burwdah - KSA 

Tal' ^966-12-6601149/6655766 *966-11.4800407 Td. . *966-13^42911 (6643587 Td. : +966-14-8154244/BIS2529 Te!. :*966-17-228 8790 Tel :*966-16-55M266. Td •♦966-16-. 

Fa - -" F«* * 3 fift. 1 á-R 1 AX?X 9 *rkr. <4 >v>c btq< ' c«.w «c «e 


33/00 . 

* Fal: «966-11. 


Fax. : ♦966-14-815 4742 
wwwamicoaroi 


Fax. ♦966-17-228 8791 


Fax. ♦966-16-558-5080. 


Fac *906-12-6601146 
KJNGDOMWOE920Q2E289 












































































































































































MAINTENANCE 


36350 /i7 


Customer 

SERVICE REPORT 


¿ilnx-qjlg c-iLusJ ^^[Jl .'<< 

Al Amin Maintenance & Contracting.Co. Ltd. 


Hospital /Clinic: £ ,nq «Fa.*Cn( 

Telephone : 

Date : \ 2--0T.2ol' 

j4nvoice#: 

I J 1 

Hr>s pe hg \ 

Fax: 

| \S\ PPM 


Address ' 

---¿S — . . 

PO. # : 

]] Installation 


laü. j 

Received thru: 

] Warranty 



SAP Service Cali #: 

[ Contract 


Contact Person : 


Paid Service 


Model: YC- i 

Serial #: § S 8 3> Description VCX ft L& $ €Y'~ 


Problem / Error: 


Work Report: 


E-P M dan €os per ehérk ÍLSjj: 


Mar Idnens u ) 0 rt¡n 




ih'ri'cnf 




Optical Q Ophtha Derma ENT Q Orlho Q Neuro General i 


Qty. 


Part Description 


Part # 


Price 


Warranty Period: 


Invoice # 



Acceptance Date 1 

1 st PM 

2nd PM 

3rd PM 

4th PM 

/ / 20 > 

, / / 20 

/ / 20 

/ 20 

/ 20 

Date 


\ / / 20 

/ / 20 

/ / 20 

/ 20 














■ ■ - - ■ —- 






To j Total | 










Work Complete 


Ves v 


Need Follow-up 

Ves ÜNoH 

Enclosed 

Engineer 



Note: UustomepEngineer 


Date 


: /-A / \C 




Stamp : 
Signature : 


- 




( Hotline 9200 - Amico / 9200-26426 ) 

Head Office: Jeddah: Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : Abha Branch : Hall Branch : Qasslm Branch : 

ROBox 3871 Jeddah 21481 • KSA P. 0 Box 55177, Riyadh 11534. KSA P. 0. Box 30047. Al Khobar 31952 - KSA P O Box 2870 Madina - KSA Al Rajhi Cerw - KhaJwiya - Abha - KSA Hail-KSA Oassw Binadah • KSA 

TsL +968-12-6601149 / 665 5766 Tal. : ^968-11-480 0407 Tal : *966-13-884 2911 / 864 3587 Tal *966-14-8154244/8152529 Tal ♦966-17-228 8790 Tal. . ♦966-16-5566266 TaL ♦966-16-326-3115 

Fax: ♦966-12-6601146 Fax. ♦966-11-480 3034 Fax. ♦966-13-899 4033 Fax. . *966-14-8154742 Fax ♦966-17-2288791 Fax . *966-16-558-538) Fax *966-16-326-7115 

KWGOOM WIDE 920028289 E-Mail: ksa@atnlcogroup.com www.amicogroup.com 

Oríg. : Master file, Blue: Customer, Ye/low: WorkshoD. Pínk : Enaineer. Green: Accountant 

ft - t * t -1 i I * + « * - #*f* 1*5 t' T 

" 4»' ' » ■* ~ 































































































































w 





34556 /IT 


Customer 

SERVICE REPORT 


oPO- 

¿ .1—11 .".li c -jlg ajl.inl «¡Jl a^¿Sú 

Al Amin Maintenance & Contracting Co. Ltd. 


Hospital / Clinic : OuL / f ^ 

Telephone : 

Date \S 0 + 7 *2#)- 

jZivoice#: 

-— r'O' - 

i, \ i \ ^ : 

Fax : 

rfSZ] PPM 


AcJdress ^ úf^f 

P.O. # : 

1 ■ ~\ Installation 


- : -r~- - - 

Received thru: 

] Warranty 

• 


SAP Service Cali #: 

] Contract 


Contad Person : 


| Paid Service 



M°del: StMflSX 


Serial #: 3 S> 


Description 


Problem / Error: 


Work Report: 


^ ^ t 


Optical □ OphthaX/] Derma □ ENT □/ Ortho □ Neuro □ General Q 


Q^r 1 Pan Descripjtan 

Part# 

Pnce 




i- 












1 



Acceptance Date 

1 st PM 

2nd PM 

J 3rd PM 

4th PM 

/ / 20 

/ / 20 

/ / 20 

/ / / 20 

/ / 20 

Date 


/ / 20 

/ / 20 / 

/ / 20 

/ / 20 











|| 

' II • 




Work Complete 


Yes 


No 


Note: Custome^ngineer 


Need Follow-up 

Enclosed 


Yes 





( Hotline 9200 - Amico / 9200-26426 ) 

U „ H nffiro- lArfdfth Rivadh Branch • A!-Khobar Branch: Al-Madina Branch: Abha Branch: HaJI Branch: Qassim Branch: 

PO Box 3871 Jedáah 21401 KSA P 0 Box 55177 Riyadh 11534 KSA P O. Bcw 30047 . Al Khotoer 31952-KSA P.O.Box2B70 Madma-KSA AJ R& Orter - Knatóva - Abta • KSA Hjí-KSA Qassm - Buraüan - KSA 

w'Tai ♦ 966 - 13-064 2911/964 3567 TeL :-*^966-14-8154244 / 815 2529 Jet *966 17-228 6790 Tal «WMU5M2B TeL :+966-15-3263115 

Td. - 966 - 12-660 1149/665 5766 pax 4R03Q34 Fax. ■ * 966 - 13*99 4033 Fax. ; -966-14-815 4742 Fax. ♦966-17-228 8701 Fax. ♦966-16-558-5080 Fax. : +966-16-326-7115 

Fax: ♦ 966 - 12-6601146 ! - E-Mail ksa@amlcoarojp com www 

K1NGDOMWIDE B20028289 E Malí ksa@amlcogrq ¿ ; --, otjnfan , 


• • ' . . ' ' 

• • 

... 


i* 1 : ' , 

• ‘ 


5-14-8154742 Fax. *966-17-228 8791 fax. •*966-16-558-5080 Fax. : +966-16-326-7115 

ramicoqroup.com • r . . • ¿4 r* .* ¿ r t 

orkshop. Pink : Engineer. Creen: Accountant . 


; 


iii T , ■ 











































































































































































OPD-3\5-2 



INTENANCE 


34557 /i7 


Customer 

SERVICE REPORT 


fl * . J— I II t t)I] Oj A i yi a -I ■ ■ — ■ 1 j . '-jjl e¡a¿ 

Al Amin Maintenance & Contracting Co. Ltd. 


Hospital / Clinic: ^ 

Telephone : 

Date JC>r7-2JI' 

invoice#: 

1 s 

Fax : 

•£7~! ppm 


Address ' ^ 

P.O. # : 

1 Installation 


\ - 

Received tforu: 

] Warranty 



SAP Service Cali #: 

] Contract 


Contact Person : 


~| Paid Service 



Model :///;p¿£X 


Serial #: 


Description 


Problem / Error: 




t 


Work Report: 






Optical Q] Ophtha' N 0 Derma □ ENT [ 


Ortho 


Neuro P] General [ 


Qty. 


Part Description 


Part # 


Price 


Warranty Period: 


Invoice #' 



Acceptance Date 

1 st PM 

2nd PM 

3r^ 

J=>M 

4th PM 

/ 20 

/ / 20 

/ / 20 

/ 

] / 20 

1 / 20 

Date 


/ / 20 

/ / 20 

/ i 

1 1 20 

/ / 20 














:;r 




'«SS 


I 1 I 

- 


, % -t i 


Work Complete 

YesVH No n 

Note : Customer Engineer 

Date : 

7 

Need Follow-up 

Yes i 1 N¿Ío i 


Stamp : 


Enclosed 

/» 

v V 


• 

Engineer 

s** 


Signature : 



( Hotline 9200 - Amico / 9200-26426 ) 

Head Office: Jeddah : Riyadh Branch: AI*Khobar Branch: Al-Madina Branch: Abha Branch : Hall Branch : Qassim Branch: 

P.O8c*3871 Jeddah21481-KSA P 0 Be*55177 Riyadh 11534, KSA P. O. Box 30047. AJKhobar 31952-KSA P 0 Be* 2870 Madma• KSA AJRj^Cen»<r-Khrid^a-Abhi-KSA Hai-KSA Gaswn - Buraidaf. KSA 

TeL *966-12-660 1149 / 665 5766 ™ +966-11-480 0407 Til. +966-13-864 2911/864 3587 Tei. : *966-14-8154244 / 8152529 Tal. . +966-17-228 8790 Tal. : +966 16-55*6266 Tal. :+966-16-326*3115 


Fax: +966-12-6601146 
KWGDOW W1DE 320028289 


Fax: +966-11-480 3034 


, Fax : +966-13 
E-Mall 


Fa^ *966-14-8154742 
a.com www.amlcogroup.com 


Fax .+966-17-228 8791 


Fax : <866-16-558-5060 


(0 Fax:+966-16-326-7115 

■ í - r : 


























































































































^*\A* : .ü.^ - J 1 > j«- Jljj T • • JUI ^«íj — t # tT # • 1TVAV : ü.^« áj ülj 4S 


Page 1 of 1 


>i/mco 


100315 



a ¿o lc.llg o— ¿oJaJI ¿jlj i A > *11 Jrf—tÍ4^ 
£$ü£)l Amin Medical Instruments Co. Ltd. 


BILLED TO : 



AL MAJAL AL ARABI FOR MAINT 
JEDDAH 

SHIPPED TO : 

KING ABDULLAH MEDICAL COMPLEX 
NORTH JEDDAH HSOPITAL 
Billinq Acct No : 


| MAINT SLS7~| 


| JED 



Payrn e nt T é rros —i- Imroodiatoly 


INVOICE Date : 01.01.2018 INVOICENo.: NJH201801-1 

Ref. 


INVOICE 


No. 

Item Code 

Descripción 

Qty. 

Dnit Price 

SR. 

Total Price 

SR. 

10 

8000000728 

NIDEK GYC Green Láser 
Silver 

i 

6,250.00 

6,250.00 

20 

8000000740 

NIDEK YC YAG LASER 
Silver 

i 

6,250.00 

6,250.00 




Total s SR. 
VAT 5% 

NET AMOUNT THIRTEEH THOOSAND , ONE HÜNDRED AND TWENTY-FIVE SAÜDI RIYALS Net Amount : SR. 


12,500.00 

625.00 

13,125.00 


Service Mai _ 

/^&* $ * J * ml **i> • 

// *£ssST 

**kmt ' 


Head Office: Jeddah: 

P0 Box 3871 Jeddah 21481 • KSA 
Tal.: ♦968-12-660 1149/665 5766 
Fax: ♦966-12-6601146 
K1NG00M WIDE 920028289 


Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : Abha Branch : Hail Branch : Qassim Branch : 

P. 0. Box 55177. Riyadh 11534. KSA P. 0. Box 30047. Al Khobar 31952 - KSA P 0 Box 2870 Madina • KSA Ai Rajhi Canter • Khalldiya • Abha • KSA Ha») - KSA Qasüm - Buraidah - KSA 

Tal. : ♦966-11-480 0407 Tal. ♦966-13-864 2911 / 864 3587 Tal. ♦966-14-8154244 / 815 2529 Tal ♦966-17-228 8790 Tal. : ♦966-16-556-6266 Tal. ♦966-16-326-3115 

Fax.: ♦966-11-480 3034 Fax. ♦966-13-899 4033 Fax ♦966-14-815 4742 Fax : ♦966-17-228 8791 Fax : ♦966-18-558-5080 Fax. ♦966-16-326-7115 

E-Mail: ksa@amicogroup.com wvyrw.amicogroup.com 
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BILLED TO : 

100315 AL MAJAL AL ARABI FOR MAINT 
JEDDAH . 

iii” i ii • x. **11 Ji< v SHIPPED TO i 

rt . ^Hv JI A > K IN G ABDULLAH MEDICAL COMPLEX 



MAINT SLS. 




AJ Amin Medical Instruments Co. Ltd. 


NORTH JEDDAH HSOPITAL 
I_Billinq Acct No : 


JED 




-Payinen-t Térros—i- 

INVOICE Date : 01.01.2018 

Ref. 

INVOICE 

-1 mmed-i < 

INVOICE No. : 

utoly- 

NJH201801-1 

No. 

Item Coda 

Description 

Qty- 

Unit Price 

SR. 

Total Price 

SR. 

10 

3000000723 

NIDEK GYC Green Láser 
Silver 

1 

6,250.00 

6,250.00 

20 

8000000740 

NIDEK YC YAG LASER 
Silver 

1 

6,250.00 

6,250.00 


1 

3 ' 

3 

i 


s> 

h 

5 

n 


j- 


¿TNET AMOUNT THIRTEEN THOÜSAND, ONE HONDRED AND TWENTY-FIVE SADDI RIYALS 
*>• - 



Total : SR. 

VAT 5% 

Net Amount :SR. 


12,500.00 

625.00 

13,125.00 



Service 


Head Office: Jeddah: Riyadh Branch: Al-Khobar Branch ; Al-Madina Branch: Abha Branch : Hall Branch: Qassim Branc 

P.O.Box 3871 Jedtíah 21481 - KSA P. 0. Box 55177. Riyadh 11534, KSA P 0. Box 30047, AJ Khobar 31952-KSA PO.Box2B70 Madlna-KSA Al RaJhi Canter • Khalidlya * Abha • KSA Hal-KSA Qassim • BurBkíah • 

Te! •♦966-12-660 1149 / 668 5766 Tel. : ♦966-11-4B0 0407 Tal. : -^966-13-864 2911 / 864 3587 Tal. :+966-14-0154244/815 2529 Tal. :+966-17-228 8790 Tal. :+966-16-558-6266 Tel. : +966-16-32 

Fax-+966-12-660 1146 Fax.: *966-11-480 3034 Fax.: +966-13-899 4033 Fax :+966-14-815 4742 Fax +966-17-228 8791 Fax :+966-16-558-5080 Fax. *966-18-32 

KINGDOMWIDE 920028289 . -. ...Lv»— _ _¿8E_,_ __ 





























MAINTENANCE 


34211 /17 


Customer 

SERVICE REPORT 


a-i^L=JI ¿lie^Jlg ¿LíLloJ a±3jJ¿ 

Al Amin Maintenance & Contracting Co. Ltd. 


Hospital / Clinic : 


AMulbh 


Gamplev 


Telephone : 


Fax : 


Date : Invoice#: 


PPM 


Address 


P.O. # : 


Installation 


Jedolalv 


Received thru: 


J Warranty 


SAP Service Cali #: 


*■'1 Contract 


Contact Person 


Paid Service 


Model 


YC-1200 


Problem / Error: 


Serial #: ^ 2. ^hC> \ Descriptio n Lfl S&T 


Work Report: 


PPM _ done _ as per check 


-Machi _iAJQtkln^ —eMciíoikl 


Optical Q Ophtha Q"'”’ Derma ENT Q Ortho Q Neuro |_J General Q 



Head Office: Jeddah : Riyadh Branch: 

P.O-Box 3871 Jeddah 21481 * KSA P. 0. Box 55177, f 


Al-Khobar Branch: 

:0. Box 30047. Al Khobar 31952 


Branch: Abha Branch: Hall Branch: Qassim Branch: 

Box2870 Madna-KSA AjRapCerfer- 























































































































































































MAINTENANCE 


34210 /17 


Customer 

SERVICE REPORT 


fl | á.mi ¿LLaJ tíjjl 

Al Amin Maintenance & Contracting Co. Ltd. 


Hospital / Clinic : Kirg AMullútk 

Telephone : 

Date: \4 . t| .Q6l^. 

. Invoice#: 

Me olí ral ("omplpy. 

Fax : 

| v^fppM 


Address ' 

PO. #: 

| Installation 


NorUi Jedniah. 

Received thru: 

| Warranty 



SAP Service Cali #: 

Contract 


Contad Person : 


1) Paid Service 


Model: (3VC-ÍOOC5 

Serial#: 13O Description (3feefl LOtSC^ 


Problem / Error: 


Work Report: 


PPM dañe as per check 1¿TI 




..Machinéis_L30rkIrLQ_e 


[ 3 


Optica! Q Opntha [y-p " Dorma [H ENT [_J Ortho QJ Neuro • Q General [ 



Work Complete 


Need Follow-up 

Yes No r^r 

Enclosed 


Engineer ' 



( Hotline 9200 - Amtfo / 9200-26426 ) ^ 

Al-Khobar Branch : Al-Mad¡na Branch: Abha Branch: 

P.0.B0X 3871 Jeddah 21481-KSA P. O. Box 55177. Riyadh 11534, KSA P. 0. Box 30047, Al Khobar 31952 - KSA P. O. Box 2870 Madna - KSA Al Rap Canter - Khabdiya • Abha - KSA Hai-KSA 

Tal : +966-13-864 2911 / 864 3587 Tal +966-14-815 4244 / 815 2529 . TeL .*966-17-228 8790 “ " 


Qassim - Buradah - KSA 
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■■■ l 

SAUDI ARABIA 


100315 


^ ii i 0 I r llg n 11 f-i II ¿jlj i A > i 11 ¿>u-. d¡JI 

Al Amin Medical Instruments Co. Ltd. 


BILLED TO : 

AL MAJAL AL AkAEI FOR MAINT 


I MAINT SL£ 


L 


JEDDAH 

SRIPFED T*0 : 

KING ABDUL AZIZ HOSPITAL- MAHJAR J) 

JEDDAH I _ 

Eiüling Acct No : 

^ ~ :j-rvat-Je wittin 90 


J ED 


PO NO. : KAJ-2-412 

Invoice NO# 1090000283 


Invoice Dt: 12 . 02 . 201 £ 


INVOfCE 


No. 

Item Code \ 

Deacription 

City. 

VAT% 

VAT Amount 

Unrt Price 

M. 

Total Price 

8000000666 

I 5% 629.25 12,585.00 

ALCO 210-1023-552S AS Si 

13,214.2 


PCB FLUIDICS CON 
Exchange Price 





Service Kanager 



; - . 


Head Office: Jeddah: 

PO.Box 3871 Jeddah 21481 - KSA 
Tel.: ^966-12-660 1149/6655766 
Par -95W2-6601146 H - Fi 


Ríyadh Branch: 

P.O. Box 55177, Rryadh 11534. KSA 
Tel. : .966-11-480.0407 


Abha Branch: 

A) Rajhi Center - Khalidtya - Abha - KSA 


Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : 

P 0. Box 30047, Al Khobar 31952 - KSA P. 0. Box 2870 Madina - KSA 
Tal. : .966-13-864 2911 /864 3587 Tel. ¡.966-14-8154244 / 815 2529 
j -966.1^899 4033 . - , -Fax. ;/W ,54W Fay,,956,17,2288791 

v - —• v - • * '■>' ■ . " 

CAioil ' rnm. . xíaimi nmirnnmun mm ^_1.2, - 


Tel. .966-17-2288790 

fax P<é¿ 


Hail Branch: 
Hai-KSA 

Tel : *966-16-558-6266 
Fax. : .966-16-558-5080 


Qassim Branc 

Qassim-Buraidah- 
TeL 966-16-32» 
Fax. : *966-16-32» 
































mv 


r 



100315 


Jle e_i-J-UI ¿L. 


i'JI 


Js%J Ainin MedléSlLMs&ruments Co. Ltd. 

SAUDI so> : 25089440 [_ 


BILLED TO : 

AL MAJAL AL ARABI FOR MAINT. 

J EDDAH * 

SHIPPED TO : 

AL MAJAL AL A?A£I FOR MAIN?. 

JEDDAH 

Billing Acct No : 

Pgymest Térros : Psyabie virhin 90D 


Pags 1 ofT" 

MAIKT SL£ 

I JED 


PO NO: KAMCJ-126 


Dí.te : 31.12.2017 JEDDAH 
^uctation No. : 15045411 


Invoice# 


901141 


INVOÍCE 


No. 

Item Code 

Desoriptlon 

Qty. 

Unit Prloe 

SR. 

Total Pric 

SR. 


1000008044 

K 14315E001P CABLE 

2 

7,861.50 

15, 723.' 


i 

l 


Ny ' 


s 

s 


i 


J* 

r> 




r,4 ^ 

1 f * -_—^ almajal alrrnh 

LpuJJIli ¡ u 1 —IqJ • 

AjwJxJI 

í JLSJ *íD»JU¿, -iUi» V1W 






- \.* Z\K*\ J 


: TOTAL FIFTEEN THOUSAND SEVEN HUNDRED TWENTY-THREE SAUDI RIYALS 
AMT FIFTEEN THOUSAND SEVEN HUNDRED TWENTY-THREE SAUDI RIYALS 

User: 

Time Stamp: 


Total : SR. 15,723. ( 

Net Amoun t : 15,723. ( 

Semoe Manager 


Head Office: Jeddah: 

P.O.Box 3871 Jeddah 21481-KSA 
Tel.; +966-12-6601149 / 665 5766 
Fax:+966-12-6601146' 
KINGD0MWIDE 920028289' 


Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : 

P. O. Box 55177. Riyadh 11534. KSA P. 0. Box 30047. Al Kbobar 31952 - KSA 
Tel. : +966-11- 480 0407 Tel. : +966-13-864 2911 / 864 3587 

Fax. : +966-11-480 3034 

r - ... 

r - • * -r*» ’. J r l-a-r-fl tV* VJÍ 


Fax.: +966-13-699 4033 

1 - 


Al-Madina Branch: 

P.O.Box 2870 Madina - KSA 
Tel. :+966-14-8154244/8152529 
.Fax. ; T 966-14^154742. 


Abha Branch: 

Al Rajhi Center - Khalidiya - Abha - KSA 
Tel +966-17-228 8790 


Hall Branch: 
Hai-KSA 

Tel. : +966-16558-6266 
Fax. : +966-16-5565080 


Qassim Branc 

Qassxn - Buraidah - 
Tel. . +966-16321 
Fax. 




































H\A 


AM\CO 


h^JUuED T0/ > p ^ j 

r Company 

.AL MAJAL AL ARABI FOR KAINT 


100315- 


***•/? : 'S> 


-I* 


Lü •. 


ÍJI¿ 


JEDDA 

P.O.BOX 32333 
JEDDAH 21485 


l'*ge 1 oí 1 


. MAINT. SL: 


Al Amln Medical Instruments Co. Ltd. , 

SAUDI ARABIA 


SHIPPED TO/ixJJ- 

Company 


t i fc i 


U :100315 


JED 


.AL MAJAL AL 

JEDDA 

P.O.BOX 92833 
JEDDAH 21485 


TTjrr 


TTJT7 


Amico VAT No./^a->>^Ji ^^1:300466305500003 Custoiner VAT No./ó^^JLJ '3002314615100003 


SO No./¿lí..¿Ji «uJLb *ij: 25091576 

Delivery No. / jJLJ i p-i¡j : 800407011 

PO NO. / *-1 >LJ! uLLb í^5j: Eng. Adel 

Involee No/5j*J¡ULii pj_>: 1090000197 


Billing Acct. No. i pJíj: 

Payroent térro?/ 

Contact Person/JL-Ajm i oo¿-*: 

Invoice Date/ 8 j L-LJ' L-J: 

TAX INVOICE 


Payable wlthin 90 Day 


01 . 02.2018 


Ref er 

SKU 

ID 

Item Description 

| Del D&t.e 

QTY 

UPrice w/c 

VAT% 

VAT Amount 

Tot-al wit: 

ence 

MJ 

jlU-JI 

L * í A/i i | 

HJ 

,_i¡ i ^ 11 ,_*./» j 

JLJJ aJLJ 1 

U..3..JI 

VAT 

i 

Ú3 J 

Lu j-¿J 1 

4 —- 

LuJJI 

3 * 1 -A * ) | 

I.Z.A. i 

2 i \jJ\ > | 

VAT - 

l 


!> 

o 


1000033280 NIDK 11041G016 FIBER 

ArkrrT n ah r t-i A A A 

urii'w oiviyvu 

^ 5 J-|->» j LxA A-kJ 

¿juLt O LULfcX 


01.02.2019 


1 

£A 


8,920.00 


5% 


446.00 


9, 366. 


-y 


JJ» 

r> 

1 








User : Mohamed A»anull«h 
Time 8ta»p 1 08.02.2018 10:44 


General Manag 


Head Office: Jeddah ¡ Riyadh Branch : Al-Khobar Branch: Al-Madina Branch: Abha Branch: Hail Branch: Qassim Branc 

P.O.Box 3871 Jeddah 21481 -KSA P.0. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P.0. Box30047. Al Khobar 31952 -KSA P.0 Box2870 Madina-KSA Al Rajhi Cenler * Khalidtya - Abha - KSA Hail-KSA Qassmi - Buraidah 

Tel,: +965-12*660 1149/665 5766 Tel - : ♦966-11- 4800407 Tal. : ^966-13-864 2911 /864 3587 Tal. :+966-14-815 4244 / 815 2529 Tal. : +966-17-228 8790 Tal. : +966-16-558-6266 Tel. -966-16-32 

Fax. :+966-16-32. 


Fax +-966-12-66C 1146 Fax - : ^ 966 * 11 * W 3034 Fw - : < - 966 - 13 * a " 4033 Fax • ^966^1^615 4742 Fax. : +966^17-228 879| Fax : +966-16-558-5080 

«"TOÍMBBa. ... _. ... 




































100315 


EESIMM 


r, 


a | o I - \\¡ a • ■ I—»II I j ‘ \ i 11 j , 5' 

$ÁS5i Amln M€dlcal ,nstruments Co Ltd 


BILLED TO : 

AL MAJAL AL ARABI FOR MAINT 
JEDDAH 
SHIPPED TO J 

KING FAISAL HOSPITAL 
i Taif | 

I_Billinq Acct No : 

- Payw ie nt T e rina —:- Imi ne dia - t e- Iy 


Page 1 of 1 | 

| MAINT SLS. | 


JED 


ü 


INVOICE Date : 
Ref. 


01.01.2018 


INVOICE No.: KFHT201701-1 


INVOICE 


No. 

Item Code 

Descripción 

Qty- 

Qnifc Price 

SR. 

Total Price 

SR. 

10 

8000000728 

NIDEK GYC Green Láser 
Silver 

i 

6,000.00 

6,000.00 

20 

8000000740 

NIDEK YC YAG LASER 
Silver 

i 

6,000.00 

6,000.00 

30 

8000000830 

FRASTEMA Examination 
Unit Silver 

2 

4,500.00 

9,000.00 


,S 

*» 

i 

i- 


'TOTAL 


TWINTY-ONE THOÜSAND SAÜDI RIYALS 


NET AMOUNT TWINTY-ONE THOÜSAND SAÜDI RIYALS 


Total S SR. 
VAT 

Net Amount :SR. 


21 , 000.00 

0.00 

21 , 000.00 



Head Office: Jeddah: 

P.O.Box 3871 Jeddah 21481 - KSA 
Td.: ♦966-12-680 1140/665 5766 
Fax: *906-1*6001146 
KINGD0M WIDE 920028289 


Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : Abha Branch : Hall Branch: Qassim Branch: 

P. 0. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. 0. Box 30047, AJ Khobar 31952 * KSA P 0 Box 2870 Madina • KSA Al Rajhl Canter • Khalidiya • Abha • KSA Hall • KSA Qawto • Buraidah • KSA 

Tal. : ♦966-11-480 0407 Til. : ♦966-13-864 2911 / 864 3587 Tal ♦966-14-815 4244/815 2529 Tal. ♦966-17-228 8790 Tal ♦966-16-5584266 Tal. ♦966-16-326-3115 

Fax ♦966-11-480 3034 Fax ♦966-13-899 4033 Fax ♦966-14-815 4742 Fax ♦966-17-228 8791 Fax ♦966-16-558-5080 Fax. ♦966-16-326-7115 

E-Mail: ksa@amicogroup.com www.amicogroup.com 

















100315 


EESIMM 



SAUDI ARABIA 


BILLED TO/^JI SjjJUUI : 

— Company 

' .AL MAJAL AL ARABI FOR MAINT 
JEDDA 

P.O.BOX 92833 

.. i i. .... . ..n ?,i a JEDDAH 21485 

j ft f ita II ^J * A V Á 0L±3j—uJ 

Al Amin Medical Instruments Co. Ltd. SHIPPED TO/<¡*Jl iu* II 5 i L i « )I : 100315 

_ Company 

AI. MAJAL AI* ARAR! FOR MAX NT- 

JEDDA 

P.O.BOX 92833 
JEDDAH 21485 


n 


P«ge 1 of 1 


.MAINT. SLS 


JED 


Amico VAT No. i ^i>Jl : 300466305500003 

SO No. /£ r JL_j_Jt oJLb 25092940 

Delivery No . / jljj 3 JLJ i pJj : 800412493 

PO NO. / ♦ l >¿iJ 1 uJLb : Eng. Omar 

Invoice No/Bj>JUU/ 1090000423 


Customer VAT No./ój-ó-JLJ f^5>J 13002314615100003 

Billing Acct. No. /y Uqj».,) I f»J j : 

Payment terms/^-ijUi -bj>A: 

Contact Person/JL-^rá l 


Payable within 90 Days 


Invoice Date/ 5J5-3LJJI L3: 

invoice 


25.02.2018 


Refer 

SKU 

ID 

Item Description 

Del Date 

QTY 

UPrice w/c 

VAT% 

VAT Amount 

Total with 

ence 

HJ 

jüLlJI 

, i L ./I \ | 


i t 1 L i.i1 J 

JUj 3 -I-J 1 

3 fc JL& ) 1 

VAT 

J-JUH-J 1 

ó 3 ¿ j-jL- l 1 

I i > ).A 1 | 

l-i- 

A Al .MI 

I-i 1 .As 11 

LaJ 

I i >j -A 1 | 

VAT 

y-J 1 


3' 

8000000746 

US4000/3300 Silver 

25.02.2018 

1 

6,000.00 

5% 

300.00 

6,300.00 

i 




EA 





o 

*« 

1 

8000000728 

GYC1000K Silver 

25.02.2018 

1 

6,000.00 

5% 

300.00 

6,300.00 

?> 




EA 






8000000728 

GYC1000K Silver 

25.02.2018 

1 

6,000.00 

5% 

300.00 

6,300.00 

1 

►> 




EA 





£ 

8000000842 

ARKSeries Silver 

25.02.2018 

2 

4,500.00 

5% 

450.00 

9, 450.00 





EA 















1 

► 

I 

I 

I 

■OJ 

1 

2 


TWEKT Y — EIOHT THOUOAND THREE HUNDRED 

FIFTY SAUDI RIYAL ONLY 


Total 

Quantlty 

UjlUI : 


6 


User : 8uha.il Moulana Salavudeen 
Tiae Stanp : 04.03.2018 11:22 


Total 




OAR/ i 




¿ /,uvv.uu 


VAT SAR/ 3LAI a II 

Net Amoun 


350.00 


0.00 


IMI 




V 

• ^ 2304 — ■ < 

\ ^ ■****«?■• / 

General Manager 


Head Office: Jeddah: 

P.O.Box 3871 Jeddah 21481-KSA 
Tel.: +966-12-6601149 / 665 5766 
Fax: +966-12-6601146 
KINGD0MWIDE 920028289 


Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : Abha Branch : Hail Branch: Qassim Branch : 

P.O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. 0. Box 30047, Al Khobar 31952 - KSA P 0 Box 2870 Madina - KSA A) Rajhi Canter - Khalidiya - Abha - KSA Hall-KSA Qassim - Buraidah - KSA 

Tel. :+966-11-480 0407 Tel. :+966-13-864 2911 / 864 3587 Tel. +966-14-8154244/815 2529 Tel +966-17-228 8790 Tel +966-16-558-6266 Tel. +966-16-326-3115 

Fax. +966-11-480 3034 Fax. ♦966-13-8994033 Fax +966-14-815 4742 Fax +966-17-228 8791 Fax +966-16-558-5080 Fax. +966-16-326-7115 

E-Mail: ksa@amicogroup.com www.amicogroup.com 























100315 


y i 



BILLED TO/^JI 5jjJUUI : 
r Cornpany 

.AL MAJAL AL ARABI FOR MAINT 


n 


JEDDA 

P.O.BOX 92833 

* ; ~U1 I 3 - ..Ul l .-•■I j . a : ~;ll ^^¡jl 

SAUDI ARABIA A ' Amln M€dical ,nstrum6nts Co - Ltd - | SHIPPED TO/1.11-. >1 i 


Vaga 1 o£ 1 


.MAINT. SLS 


I:100315 


Company 

■ AL MAJAL AL ARABI FOR MAINT 


JED 


Axnico VAT No./^l^Jü 1 pJ»>JI : 300466305500003 
SO No. / } 1 oJLb pJj: 25092940 

Delivery No . / j-j j >jlj i : 800412493 

PO NO./ «-1 >AJi coJLb pJj: Eng. Omar 

Involee No/íj>JULIl pJj: 1090000423 


JEDDA 

P.O.BOX 92833 
JEDDAH 21485 

Cus tome r VAT No. / jJU ,^ 4 -jj-aJI 3002314 615100003 

Billing Acct. No. /yl*i* )l fJtj: 

Payment terms/¿-ijLJi 1> 

Contact Person/JL-*JY i oaJ*£: 


Payable within 90 Days 


Invoice Date/8j>JLJUi ¿jjü: 

INVOICE 


25.02.2018 


Refer 

ence 

i ; i ii 

SKU 

JJuaJI 

ID 

Item Description 

^ i^i 1 1 

Del Date 

Ojji-LJ 1 

QTY 

1 i .< )l 

UPrice w/c 

VAT 

1 

tj 3 ¿ ¿ j 1 11 

Lj—> vAJI 

VAT% 

UuUUI 

l_i LJL^JI 

VAT Amount 

LaJ 

Ti ij.A ' I 

Total with 

VAT 











8000000746 

US4000/3300 Silver 

25.02.2018 

1 

EA 

6/000.00 

5% 

300.00 

6, 

300.00 

8000000728 

GYC1000K Silver 

25.02.2018 

1 

EA 

6,000.00 

5% 

300.00 

6, 

300.00 

8000000728 

GYC1000K Silver 

25.02.2018 

1 

EA 

6,000.00 

5% 

300.00 

6, 

300.00 

8000000842 

ARKSeries Silver 

25.02.2018 

2 

EA 

4,500.00 

5% 

450.00 

9, 

450.00 


i 

O 

J* 

i 


TWEKTY-EIOHT THOUflAND TURE E HUNDRED Total 6 

FIFTY SAUDI RIYAL ONLY Quantlty 


Total 0AR/I J-j Ufe J-ír* ^ j *w * 11 i 
VAT SAR/LJLAulJI Z-jlaJU I 

Net Amount/^^-ML^-H : 


27 / 000.00 
1 / 350.00 
28/350.00 



Usar : Buhail Noulana Balavudaan (JilliTil KlTlI^Jir 

Trae Bt-aap «04.03.2018 11 «22 


Head Office: Jeddah: 

PO Box 3871 Jeddah 21481 - KSA 
Te! *966-12*660 1149 / 665 5766 
Fax: *966*12*6601146 
KINGDOM W1DE 920028289 


Ríyadh Branch : Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : Abha Branch : Hail Branch : Qassim Branch : 

P 0 Box 55177. Rryadh 11534, KSA P 0. Box 30047. Al Khobar 31952 - KSA P 0 Box 2870 Madina * KSA Al Rajhi Canter - Khalidiya - Abha • KSA Hail - KSA Qassrni - Buraidah - KSA 

Tel *966-11-480 0407 Tel. *966-13-864 2911 /864 3587 Tal *966-14-815 4244/815 2529 Tal *966-17-228 8790 Te! +966-16-558-6266 Tel "966-16-326-3115 

Fax :+966-11-480 3034 Fax +966-13-8994033 Fax +966-14-8154742 Fax +966-17-228 8791 Fax +966-16-558-5080 Fax. "966-16-326-7115 

E-Mail ; ksa@amicogroup.com www.amicogroup.com 











































































































































































































































































































Customer ... 

CL-í_J=aJ! / it -- -- rj¡g Cj _ÁA¡JI oJLlcsJ j»j_í¿yi CLZ3j*Ui 

MAiMTCMA Kíre 4 Ü ó 9 1 / 17 SERVICE REPORT ai Amin Maintenance & Contracting Co. Ltd. 

MAINTENANCE 


Hospital / Qlinic : , 




^ o \- 


(\ 


Address 


Telephone : 


Fax : 


oh ppm 


PO. # : 


Pate ^i . ■ ^ ^ 


□ Installation 


Invoice#: 




Received thru: 


1 1 Warranty 


SAP Service Cali .#: 


1> | Contract 


Contact Person : 




| 1 Paid Service 


Model 


A \ 1 H 




Serial#: ) ^ ^ l j> 


Description 




Problem / Error: 


o ?v 


b~ ■ 

u 


%■ 

r 




Work Report: 


? ? \[ y » s $ 


4 r CA, 


u w 


— 


'mj a f i 


: 


Q.,rs ^ A 


ü O 




O í /> V-. r 


irv 




Optical Q Ophtha [~~1 Derma FF ENT QF Ortho Q Neuro ¡O General [ 


Qty. 


Part Description 


Part # 


Price 


«v» • 




Warranty Period: 




Invoice # 



Acceptance Date 

IstPM 

2nd PM 

3rd PM 

4th PM 

/ / 20 

/ / 20 

/ / 20 

/ / 20 

/ / 20 

Date 


J 1 20 

// 20 

/ / 20 

/ / 20 









-•- 





Travel Time 

Working Time 

Expenses 


Date 

From 

To 

Total 

Unit 

Total 

Date 

From 

To 

Total 

\Unit 

Total 

Date 


Total 







- 



































nía. 








-1 


■ 





-> 


sh 












j 


. 

lotal iravel 

o 1 


^jlJotaWbi^ 


Total Expenses: 

1 



Work Complete 


Need Follow-up Yes 1 1 No [ \ 1 


Enclóséd 





Head Office: Jeddah : Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch: Abha Branch : HailBranch: 

P.O.Box3871 Jeddah21481 -KSA P.O.Box55177.Riyadh 11534.KSA P.0.Box30047.AlKhobar31952iKSA RO.Box2870 Medina-KSA AIRajhiCenler-Khalidiya-Abha-KSA Hail-KSA 

Fei : +966-12-6601149 / 665 5766 TeL ■ **11- 480 0407 


( Hotline 9200 - Amico / 9200-26426 ) 

Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : Abha Branch : 

—- --L-i. . « 

Kor HO 1 W 



Qassim Branch: 

Qassim - Buratdah - KSÁ 


• 



\v. ¿ 

• 

• 

• 

. 

. ¿ . 

* 

• 

...» 



































































































































































































































MAINTENAÑCE 


Customer 

40393 /17 SERVICE REPORT 


¿ j ¿!— i II ¿IülíJIj ajLxaJ 

Al Amin Maintenance & Contracting Co. Ltd. 




































































































100315 


Pag* 1 oí 1 


P 

■T 



BILLED TO : 

L MAJAL AL ARABI FOR MAINT. JEDDA 
JEDDAH 21485 


100315 


Del i varya Nql.llj ¿SQAaflafl} 2 A A *11 ¿ 


8HIPPED TO : 

AL MAJAL AL ARABI FOR MAINT. JEDDA 
JEDDAH 21485 


SAUDIARAE 


rAfeAirrtn Instruments Co. Ltd. Billing Acct. No 

I Pa vment terms : 


Payable within 90 


D a ye 


■■■ 600 4 




.MAINT. SLS 


J 


PO NO: 


Eng. Masri 


Invoice Date : 31.12.2017 Invoice No 

Contact Person : 


90114153 


i 


J? 

•3 

i 

3- 


1 




•i 


"i 


i 

•O 

I 

I 

? 

•* 


INVOICE 


Reference 

SKU ID 

Item Description 

Qty 

UOM 

Unit Price 

Total Price 

J-jl-l—) 1 pJ j 

L « 1 1 JS. 4j 

L « i 1 | yjk.A j 

4 j.»* 11 

6 JL>j 

jti l *J i 

t5 J j-i-J 1 j.ahl i 1 

SAR 

J-AmlJ 1 

SAR 


80000011 

FusionNav Silver 

1 

each 

10,000.00 

10,000.00 

42 

Fusión Navigation Silve 





80000011 

S7 Silver 

1 

each 

28,000.00 

28,000.00 

48 

Medtronic - S7 Silve 





80000010 

BiologicNavPro Silver 

2 

each 

5,000.00 

10,000.00 

76 

Biologic Nav Pro Silve 





80000010 

BiologicOAE Silver 

1 

each 

3,750.00 

3,750.00 

82 

Biologic OAE Silve 





80000009 

CynergyVS/G Golden 

1 

each 

10,000.00 

10,000.00 

04 

CynergyV-Start/General Golde 





80000009 

HoyaC6/G PS 1 PPM 

1 

each 

10,000.00 

10,000.00 

97 

C6/General Paid Service - 1 






pp 


SEVENTY-ONE THOUSAND SEVEN HUNDRED FIFTY Total quantity : 
SAUDI RIYAL ONLY 


User : Suhail Koulana Salavudeen 
Tiaie 3tamp 1 25.03.2018 11:22 



7 Total 

: SAR 

71,750.00 

VAT 5% : 


0.00 

Net Amount 

: SAR 

71,750.00 


Head Office: Jeddah: 

P O Box 3871 Jeddah 21481 - KSA 
Tei: ♦966-12-660 1149/6655766 
Fax: ♦966-12-660 1146 
KINGDOM WIDE 920028289 


Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : Abha Branch : Hall Branch : Qassim Branch: 

P.O Box 55177, Riyadh 11534, KSA P 0. Box30047, Al Khobar31952-KSA P 0. Box2870 Medina• KSA AJRajhiCanter• KhalkJiya*AOha• KSA Hail-KSA Qatwn-Bura»dah• KSA 

Tel. : ♦966-11-480 0407 Tal. : ♦966-13-864 2911 / 864 3587 Te! ♦966-14-8154244/815 2529 Te) ♦966-17-228 8790 Tel ♦966-16-558-6266 Tel ♦966-16-326-3115 

Fax.: ♦966-11-480 3034 Fax. ♦966-13-899 4033 Fax ♦966-14-8154742 Fax ♦966-17-228 8791 Fax. ♦966-16-558-5080 Fax. ♦966-16-326-7115 

E-Mail: k3a@amicogroup.com www.amlcogroup.com 











































































































































































































MAINTENANCE 


36333 /17 


Customer 

SERVICE REPORT 


Al Amin Maintenance & Contracting Co. Ltd. 


Hospital / Cllnic : 

Telephone : 

Date : 

Invoice#: 


Fax : 

| | PPM 


Address 

P.O. #: 

Installation 



Received thru: 

] Warranty 



SAP Service Cali #: 

Contract 


Contact Person : 

[ 

] Paid Service 


Model: rv& va t C. 

Serial#: : ' Description 

Problem / Error : 



W0MlRep °" : ___ 1 ■ .i . ■ v. 1 


----/ íi c { {/1 < r° fjj 0¡/ b i> ' I 

0 ' r 'V ¿f ff -1 

... 

Optical 

Ophtha □ Derma □ ENT Q- Ortho □ Neuro □ General [~J 

Qty. 

Part Description 

Part # 

Pnce 






- 











Warre 

,ntyPeriod: // Involee# 

c . I 


Acceptance Date 

1 st PM 


PM 

4th PM 

/ / 20 

/ / 20 

/ / 20 

“ =s= ' 5í/ / / 20 

/ / 20 

Date 


/ / 20 

/ 20 

/ / 20 

/ / 20 














Travel Time 


Date 


—- 


From 


Working Time 


To 


Total 


Unit 


Total I Date 


From 


To . 


Total 


Unit 


Total 


Expenses 


Date 


Total 


= 








Total Travel 

__ II- * 

Yes I íA No 


I ^ 





Total Work 


Work Complete 

Need Follow-up Yes f~ .[ No raí' 


Note : Customer Engineer 



:íé 



Date: 


Stamp : J 
Srgnaturi 


Total Expenses: 3r—I ^ 



( Hotline 9200 - Amico / 9200-26426 ) 

Head Office: Jeddah: Riyadh Branch: Al-Khobar Branch: Al-Madina Branch: Abha Branch' Hail Branch B „„ h . 

POBox 3871 Jeddah 21481 -KSA P. O. Box 55177, Riyadh 11534, |KSA P. O. Box 30047. Al Khoto 31952-KSA P.O.Box 2870 Madina-KSA Al Rajhi Center - Khaiidiya • Abha - KSA Hall - KS4 ' Qasam Burato, KSA 

Te).: +966-12-6601149 / 665 5766 Te) *96*11-480 0407 Te) : *96*13-864 2911 ,864 3587 T.l ■.966-14-815 4244/815 2529 Te! : *'966-17-228 8790 Te, *966-16-558^266 W 

Fax: +966-12-6601146 Fax.: -966-11* 480 3034 Fax : *96*13899 4033 Fax : *966-14-815 -742 Fax . *96*17-228 879, Fax ¡ £JS£J £ . 








































































































































































































































































































MAINTENANCE 


Customer 

40216 /17 SERVICE REPORT 


a nf-ill ■"<! - r ej^Liyi a-il, in I jj-aJJI a^jJú 

Al Amin Maintenance & Contracting Co. Ltd. 





























































































MAINTENANCE 


40220 /i7 


Customer 

SERVICE REPORT 


^ ..Ul l *j * v[JI ají.¿r-.l ¡L&jmí 

Al Amin Maintenance & Contracting Co. Ltd. 


I 
£ : 


Hospital / Clinic: 


r* 




f hO <. i V >v 


Address 


' VoX^K. 


Telephone : 


Fax : 


P.O. # : 


Received thru: 


SAP Service Cali #: 


Date: 




| 1 PPM 


|| Installation 


| | Warranty 


| ,-4 Contract 


Invoice#: 


Contact Person : 


[ 1 Paid Service 


Model: r / 


•vf - 


Serial#: CpC (j - ¿yobj. 


Description 


\ r t \ 


Problem / Error: 


rr 


M A 


K*2.2 A-* 


— 




><r> ^ 


IPnAva < ir 


j ' Ni* 




Work Report: 




C \.) / /, c V\j \ \c V- 




f“ cTOcS N j 


Optical Q Ophtha Q Derma Q ENT |] Ortho Q Neuro Q General [ 


Qty. 


Part Description 


Part # 


Price 


£ -u S <? 




V 


\ 


Warranty Period: 


Invoice # 



Acceptance Date 

1 st PM 

2nd PM \ 

3rd PM 

4th PM 

/ / 20 

/ / 20 

/ / 20 

/ / 20 

/ / 20 

n-t e 


/ / 20 

/ / 20 

/ / 20 

/ / 20 










4 



Travel Time 

Working Time 

Expenses 


Date 

From 

To 

Total 

Unit 

Total 

Date 

From 

To 

Total 

Unit 

Total 

Date 


Total 






































.. 

• 












V.Vi- fW - f~ • * •- 



Total Travel 

Total Work ^ 

f / . 

✓ Total Expenses: 






£v 


Need Follow-up 


Yes [!□ No I I 


Enclóséd 


Engineer 


^ o 


tne>¡. & 








Stamp : 
Signature: 


( Hotline 920d-iSfrlico / 9200-26426 ) 



¿1 


Head Office: Jeddah : Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : Abha Branch : Hail Branch: 

P.O.Box 3871 Jeddah 21481 -KSA P.O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. 0. Box 30047. Al Khobar 31952 - KSA P. 0. Box 2870 Madina-KSA Al Rajhi Canter - Khalidiya - Abha - KSA Haü - KSA 


Tel.: +966-12-6601149 / 665 5766 ™ - + 966-H* 480 0407 
Fax: +966-12-6601146 Fax : ^U* 480 3034 


Tel. : +966-13-864 2911 / 864 3587 
Fax.: +966-13-899 4033 



: +966-14-815 4244 / 815 2529 Tel. . +966-17-228 8790 
: +966-14-815 4742 Fax. : +966-17-228 8791 


•'.*.* 1 . Ti..*., 


Tel. : +966-16-558-6266 
Fax. : +966-16-558-5080 


Qassim Branch: 

Qassim - Buraidah - KSA 
Tel. :+966-16-326-3115 
Fax. : +966-16-326-7115 







































































































( Hotline 9200 - Amico / 9200-26426 ) 

Head Office: Jeddah: Riyadh Branch: Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch: Abha Branch: Hail Branch : Qassim Branch : 

P.O.Box 3871 Jeddah 21481 - KSA P. 0. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. O. Box 30047, Al Khobar 31952 - KSA P. O. Box 2870 Madina * KSA Al Rajhi Center - Khalidiya - Abha - KSA Hai-KSA Qassim - Buraidah • KSA 

Td.: +966-12-6601149 / 665 5766 Tel. : +966-11-480 0407 Tel. : -^966-13-864 2911 / 864 358f Tel. :+966-14-815 4244 / 815 2529 • Tel. .+966-17-228 8790 Tel. +966-16-558-6266 Tel. : +96fe-16-326-3l15 

Fax: +966-12-660 1146 Fax. ; +966 ' 11 * 480 3034 Fax * : +966 * 13 ^ 99 4033 Fax : ♦S 86 * 14 - 818 4742 Fax. : +966-17-228 8791 Fax. : *966-16-558-5080 Fax. : +966-16-326-7115 

_-_U___.__ rr a a — —i — ._ _1____-___ 





































































































AMICO 



MAINTENANCE 


36331 /i 7 


Customer 

SERVICE REPORT 


uJa-c^Jlg «j a \¡JI ¿i :1 . 11 1 j i ¿l±3jJu 

Al Amin Maintenance & Contracting Co. Ltd. 


Hospital / Clinic : 

* ^ i' 


Telephone : 


Date : \ - Invoice#: 


Fax : 


| 1 PPM 


Address 


P.O. # : 


| 1 Installation 


Received thru: 


1 [ Warranty 


SAP Service Cali #: 


| | Contract 


Contact Person 


| | Paid Service 


M ° del: /</^ l oA i C 


Serial #: Description 


Problem / Error: 


Work 


Report: y p ¡y\ 


. ,j tA g % 2 f. l a A 


r \\ec k Lv \\ 4 


4 L ^ 1 ¿JjUjhy^Q vfe» lA^- ¿f 




ü 


Optical Ophtha Q Derma [H ENT [3j Ortho Q Neuro Q General | 


Qty. 


Part Description 


Part# 


Pnce 




Warranty Period: 


Invoice # 



Acceptance Date 

1 st PM 

2nd PM 

3rd PM 

4th PM 

/ / 20 

/ / 20 

/ / 20 

/ / 20 . 

/ / 20 

Date 


/ / 20 

/ / 20 

/ / 20 

/ / 20 





N 





V' 



Travel Time 

Working Time 

Expenses 


Date From 

To 

Total 

Unit 

Total 

Date 

From 

To 

Total 


■^Total" 

Date' 


Total 













y y 




























-L-t 


• / 


L" 


Total Travel 

i l 

n~ \ 

Total Expenses: | 

1 



Enclosed . » 




( Hotline 9200 - Amico / 9200-26426 ) 

Head Office: Jeddah : Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : Al-Mádina Branch : Abha Branch : Hail Branch : Qassim Branch: 

P.O.Box 3871 Jeddah 21481 - KSA P. 0. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P 0. Box 30047, Al Khobar 31952 - KSA P. 0. Box 2870 Madina - KSA Al Rajhi Canter - Khalidiya - Abha - KSA Hail-KSA Qassim - Buraidah - KSA 

Te!.: +966-12-6601149/665 5766 Tel. : ♦966*11-480 0407 Te!, f >966-13^64 2911 / 864 3587 Tel : ^966-14-815 4244 / 815 2529 Tel. >966-17-228 8790 Te!. : >966-16-55^6266 Tel. : >966-16-326-3115 

Fa* >966-16-558-5080 Fax. . >966-16-326-7115 


Fax: +966-12-6601146 


Fax.: >966-11-480 3034 


Fax.: >966-13-8994033 


Fax. : >966-14-815 4742 Fax. : >966-17-228 8791 






























































































MAINTENANCE 


36331 /17 


Customer 

SERVICE REPORT 


cLlxI=JI ■' il i r /j lg újLu=aJ Jl ¿íájuil 

Al Amin Maintenance & Contracting Co. Ltd. 


Hospital / Clinic : 


\ \ 


Telephone : 


Date : 


Invoice#: 


Fax : 


| | PPM 


Address 


P.O. #: 


1 1 Installation 


Received thru: 


1 | Warranty 


SAP Service Cali #: 


| | Contract 


Contact Person : 


| | Paid Service 


Model: / 


... 


Serial #: 


Description 


•r v 




Problem / Error: 


Work Report: 


,/t 


ti 


K i 


A J 


.. V 


i 

i?* 




i <* 




\y - i sí 




Optical □ Ophtha □ Derma □ ENT □ Ortho □ Neuro □ General □ 


Qty. 


Part Description 


Part# 


Price 


Warranty Period: 


Invoice # 




isa 

t*Sr. 



Acceptance Date 

1 st PM 

2nd PM 

3rd PM 

4th PM 




/ 

/ 20 



/ 

/ 20 


/ 

/ 20 

/ 

/ 20 


/ 

/ 20 

Date 



/ 

/ 20 


/ 

/ 20 

/ 

/ 20 


/ 

/ 20 



- 


Y N 

^ ^- 






/ ^y' ^ ^ 





Travel Time 




Working Time 


Expenses 


Date 

From 

To 

Total 

Unit 

Total 

Date 

From 

To 

Total 



Date 


Total 













- 

.■... 


--- 



-— 









- 













• 

. 













1 

otal Travel 

| 




Total i 

- 

/Vork 

i 


Tota Expenses: 







( Hotline 9200 - Amico / 9200-26426 ) 

.• i . loHHah • RtvaHh Rranrh • Al-Khobar Branch: Al-Madina Branch: Abha Branch : Hail Branch: Qassim Branch: 

, K<iA p o Box 55177 Riyadh 11534 KSA P 0 Box 30047. Al Khobar 31952 - KSA P. 0. Box 2870 Madina-KSA Al Rajhi Canter - Khaüdiya - Abha • KSA Hai-KSA Qassim - Buraidatí - KSA 

P.O.Box3871 Jeddah21481 *KSA *0.**»' Tel ' 2911 /864 3587 TeL ♦966-14*815 4244/8152529 TeL ¡♦966-17-228 8790 Tal. ♦966-16-558-6266 Tel. .♦966-16-326-3115 

Tel.: +966-12-6601149 / 665 5766 Fax. : ♦966-13^994033 Fax. : ♦966-14-8154742 Fax. •.♦966-17-228 8791 Fax. ; ^966^16-558-5080 Fax. : ♦966-16-326-7115 



































































































































MAINTENANCE 


36336 /17 


Customer 

SERVICE REPORT 


■’ il-t »■ /jlj o^JL^JI fljl ¿raJ j_L-fl|JI 

Al Amin Maintenance & Contracting Co. Ltd. 


Hospitci7 Clinic: 


k r- c - v 


Telephone : 


Date: Invoice# 


Fax : 


ra ppm 


Addresí 


P.O. #: 


[ | Installation 


Received thru: 


| | Warranty 


SAP Service Cali #: 


| -> | Contract 


Contad Person : 


| | Paid Service 


Model: 


i o L<s> c\ v 


Serial#: Description 


Problen / Error: 


¿t/,-? fe ó' S i t¿< k ^7 C hrc /' 1 > 61 


Work Report: 


'■ P M 


4' • si* t; \ ' r ? 1 fJo a K \ A ¿7 \/ ^ Pl ¿4 

T” 




Optical □ Ophtha □ Derma ¡H ENT □ Ortho Q Neuro □ General j 


Qty 


Part Description 


Part# 


Price 


Warranty Period: 


Invoice # 


Acceptance Date 


Date 


/ 20 


1 st PM 


/ 


/ 20 


/ 20 


2nd PM 


/ 20 


/ 20 


3rd PM 


/ 20 




fe 


,N ' 2 ° 


4th PM 


/ 20 


/ 20 


;z 


Travel Time 

J 

l^^me JW)JX 


Expenses 


Date 

- 1 

Rom] 

To 

Total 

Unit 

Total 

Date 


/To 

/Total. 


m 

liiQptétó 


Total 






#• .‘7 


fe 



/fe 


\ \ \ 5 


^ j) 




~~1 




—fe ----- ■ 

V 







—- 



. 



- 



K 


¿ 

feii. 



7 ^ 




Total Travel 

fe 

S : .~ Total Work 


Total Expenses: 

I' 





Work Complete Yes 

Qno| 

□ 


Need Follow-up Yes 

□ 

No 



Enclóséd 


U f . . 



Note : Customer Engineer 

b 


Engineer 


Date: 
Stamp : 
Signature : 


v • 

Head Office: Jeddah : 

P.O.Box 3871 Jeddah 21481-KSA 
TeL: +966-12-6601149/665 5766 


( Hotline 9200 - Amico / 9200-26426 ) 

Rjyadh Branch: Al-Khobar Branch; Al-Mad¡na Branch: AbhaBranch: HailBranch 

P. 0 Box 55177 Riyadh 11534. KSA P. 0. Box 30047. Al Khobar 31952 - KSA P. O. Box 2870 Madina - KSA Al Rajhi Center - Khalidiya - Abha - KSA Hai - KSA 

Tel : +966-11-480 0407 Tel. : ^966-13-864 2911 / 864 3587. Tal. : +966-14-8154244 / 8152529 TeL : +966-17-228 8790 

Fax +966-11-480 3034 Fax. +966-13-899 4033 Fax. :+966-14-8154742 Fax. : +966-17-228 8791 


Tel. : +966-16-558-6266 
Fax.: +966-16-558-5080 


Qassim Branch: 

Qasstm - Buraxiah - KSA 
Tel. :+966-16-326-3115 
Fax . +966-16-326-7115 




















































































































MAINTENANCE 


36336 /17 


Customer 

SERVICE REPORT 


Jl / «I r i^Jlj ¿Ll inl v j T ^a l JI 

Al Amin Maintenance & Contracting Co. Ltd. 


Hospital / Clinic : 




Telephone : 


Date : ^7 j? y\ j ÍJJnvoice#: 


Fax : 


Qppm 


Address 


P.O. # : 


| 1 Installation 


Received thru: 


| | Warranty 


SAP Service Cali #: 


1 y'\ Contract 


Contact Person : 


| | Paid Service 


Model: (Vq/^ gy 


Serial #: | ^ f, ^ ^ ^ Description )\ (j 


Problem / Error: 


Work Report: 


f £ Á 


1 A ¿O 

.. . . - - 




•i I/,," k c b l,U V.) 


\ \k P P , . • r 

\ Jí s <•' h •. ,a i-/ r '¿y cÁ cA ■ 

\ - \J \ w UZ 

0 0 0 


Optical Q] Ophtha Q Derma 1 

ENT [H Ortho Q Neuro Q General [ 


Qty. 


Part Description 


Part# 


Price 


Warranty Period: 


Invoice # 


Acceptance Date 


/ 


/ 20 


1 st PM 


/ 


/ 20 


2nd PM 


/ 20 


3rd PM 


/ 20 


4th PM 


/ 20 


Date 


/ 20 


/ 20 


/ 20 


/ 20 




Travel Time 


=== 



Wofki^g-tn 


Date 


Expenses 


Date 


From 


To 


Total 


Unit 


Total 


Total 


— 


ÜK 


— 






Total Travel | || ~ T Total Work j Total Expenses: 


Work Complete 


Yes 


Need Follow-up 


Yes 


No 




Engineer 




Note : Customer Engineer 



Date : 
Stamp : 
Signature : 


( Hotline 9200 - Amico / 9200-26426 ) 

Head Office: Jeddah : Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch: Abha Branch : Hail Branch : Qassim Branch: 

P.O.Box 3871 Jeddah 21481 - KSA P.O. Box55177.Riyadh 11534, KSA P.O.Box30047,AlKhobar31952-KSA P.0.Box2870 Madina-KSA AIRajhtCenter-Khalidiya-Abha-KSA Hai-KSA Qasstm• Burariab*KSA 

Tel- +966-12-8601149/665 5766 Td. : *966-11-480 0407 Tel. ^966-13-864 2911 / 864 3587 Te! : +966-14-815 4244 / 815 2529 Td. :+966-17-228 8790 Tel : -+966-16-6566266 Tel. : +966-16-326-3115 

Fax.:+966-11-480 3034 Fax.: +966-13-8994033 Fax. : +966-1«15 4742 Fax. :+966-17-228 8791 Fax. :+966-16-558-5080 Fax. :+966-16-326-7115 


Fax: +966-12-6601146 



































































































MAINTENANCE 


36336 /17 


Customer 

SERVICE REPORT 


¿LíLloJ v >o-fl[]l ¿±3j-Í 

Al Amin Maintenance & Contracting Co. Ltd. 


Hospital / Clinic : 


Telephone : 


Date : 


Invoice#: 


Fax : 


| | PPM 


Address 


P.O. #: 


1 1 Installation 


Received thru: 


| 1 Warranty 


SAP Service Cali #: 


| 1 Contract 


Contact Person 


| ¡ Paid Service 


Model: 


Serial #: 


Description 


Problem / Error: 


Work Report: 


Optical Q] Ophtha F] Derma FF ENT j] Ortho [F Neuro F] General [ 


Qty. 


Part Description 


Part # 


Price 


Warranty Period: 


Invoice # 



Acceptance Date 

1 st PM 

2nd PM 

3rd PM 

4th PM 

/ / 20 

/ / 20 

/ / 20 

/ / 20 

/ / 20 

Date 


/ / 20 

/ / 20 

/ / 20 

/ / 20 














Travel Time 


Working 


Time 




Expenses 


Date 


From 


To 


Total 


Unit 


Total 


Date 




To 


Total Unit 

r 


Date 


Total 


_ 




-- 


Total Travel 


I 


Total Work 


—,- 


Total Expenses: 


Work Complete Yes 1 : 1 No 1 1 

Note : Customer Engineer 

Date : 

Need Follow-up Yes | 1 No | 1 


Stamp : 

Enclósed 


Engineer ' X ' < • 


Signature: 


( Holline 9200 - Amico / 9200-26426 ) 

Head Office: Jeddah : Riyadh Branch: Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : Abha Branch: Hall Branch: Qassim Branch: 

P 0 Box 3871 Jeddah 21481-KSA P 0 Box 55177, Riyadh 11534. KSA P. 0. Box 30047. Al Khobar 31952-KSA P. 0. Box 2870 Madina-KSA AIRajhiCenUr-Kharidiya-Abha-KSA Hai-KSA Qassnn - Buraioan - KSA 

Tel' +966-12*660 1149 / 665 5766 *W- : *966-11-480 0407 TeL : +966-13-8642911 / 864 3587 TeL : +966-14-815 4244 / 815 2529 TeL : *966-17-228 8790 Te!. : *966-16-55^6266 Tal. : *966-16-326-3115 

Fax: +966-1^-660 1146 Fax. : +966 ' 11 * 480 3034 Fax - : +966-13-899 4033 Fax. : *966-14-8154742 Fax. : *966-17-228 8791 


Fax. : *966-16-558-5080 Fax. : *966-16-326-7115 



































































































MAINTENANCE 


36335 /17 


Customer 

SERVICE REPORT 


n ¡ a \¡JI gj ¡nJ 

Al Amin Maintenance & Contractlng Co. Ltd. 


Hospital / Clinic 


Telephone : 


Fax : 


Date : 


| | PPM 


Invoice#: 


Address 


P.O. #: 


| | Installation 


Received thru: 


| | Warranty 


SAP Service Cali #: 


| ~| Contract 


Contact Person : 


| 1 Paid Service 


Model: {/' , i 


Serial #: 


H v l 


\ \ 


Description 


Problem / Error: 


Work Report: 


v > vi Ja 

i y i • 




V» 




r u 


A* ' 


u .* 


í 


V ; r 4 


C /-í 


Optical Q Ophtha |] Derma Q ENT j| Ortho Q Neuro Q General Q 


Qty. 


Part Description 


Part# 


Price 



Work Complete Yes 1 1 No I I Note : Customer Engineer 


Need Follow-up 

Yes I I No | *'1 

Énciosécf 

\ • - 

Engineer 




Head Office: Jeddah: 

P.O.Box 3871 Jeddah 21481-KSA 
Tel.: +966-12-6601149 / 665 5766 
Fax:+966-12-6601146 


( Hotline 9200 - Amico / 9200-26426 ) 

Riyadh Branch: Al-Khobar Branch: Al-Madina Branch: Abha Branch: 


Hail Branch: 

P Ó Box 55177 Riyadh 11534 KSA P. O. Box 30047. Al Khobar 31952 - KSA P. 0. Box 2870 Madina - KSA AJRa*. Canter - Khatóya - Abha - KSA Ha*-KSA 

Tet. : +966-11- 480 0407 Te) *966-13464 2911 /864 3587 T«L : *966-14-8154244/8152529 Tel. : *966-17-228 8790 

Fax.: +966-11- 480 3034 Fax. : +966-13499 4033 


Fax. : +966-144154742 


Fax. 1+966-17-2288791 


Qassim Branch: 

Qasam-Buradah-KSA 
Tel +966-16-5584266* Tel :+966-16-326-3115 
Fax. ; *966-16-558-5080 Fax. . +966-16-326-7115 






















































































































AMXOO 


MAINTENANCE 


, Customer 

36335 /17 SERVICE REPORT 


a 11 1 —i II ■Uli r n)lg ejjLA¡J! á -I ■ ■—< I j . ^ ¡Jl 

Al Amin Maintenance & Contracting Co. Ltd. 





























































































MAINTENANCE 


36335 /i7 


Customer 

SERVICE REPORT 


Q j-A. \ jí kjLxoJ^UI^ 

Al Amin Maintenance & Contracting Co. Ltd. 


Hospital / Clinic : \< \ r N 

Telephone : 

Date : 

77 VV 7* ( 

Invoice#: 


Fax : 

| | PPM 


Address 

P.O. # : 

| | Installation 



Received thru: 

1 1 Warranty 



SAP Service Cali #: 

| 1 Contract 


Contact Person : 


[ | Paid Service 


M ° del: VoUS f?. r 

Serial#: ^ °\í iT 

Description 


--- 

Problem / Error : 



Work Report : D Ú f¿\ 

£± C t9p l r hi A \ ^ 

A.,/ 

/" k k \ \ ^ V" 


~ J \ ' - 



-*=—H-r y-*—- 


> J\f & i IfkWOI 

vi p inJ 

1 > 

^ i "-d r 



> 



Optical Q Ophtha [H Derma [ 

ENT □/' Ortho Q 
_ £_ 

] 

Neuro 

General !~ 


Qty. 


Part Description 


Part # 


Price 


Warranty Period: 


Invoice # 



Work Complete Yes [ || 

Note : Customer Engineer 

Date : 

Need Follow-up Yes | 1 No 1 yf 

* 

Stamp : 

Enclosed 


Engineer 


Signature : 


Head Office: Jeddah : Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : Abha Branch : Hail Branch : Qassim Branch • 

P.O.Box 3871 Jeddah 21481 - KSA P. O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. O. Box 30047, Al Khobar 31952 - KSA P. O. Box 2870 Madma - KSA Al Rajhi Canter - Khalidtya - Abha - KSA Hai-KSA Qasstm - Buratíali - KSA 

Tal.: +966-12-660 1149/665 5766 Tel. :+968-11*480 0407 Tel. : +966-13-864 2911 /864 3587 Tel. +966-14-815 4244/815 2529 Tel. +966-17-228 8790 Tal. :+966-16-558*266 Tel +966-16-326-3115 

Fax: +966-12-6601146 Fax. : +966-11-480 3034 Fax. :+966-13*994033 Fax:+966-14-815 4742 Fax :+966-17-2288791 Fax:+966-16-558-5080 Fax. : +966-16-326-7115 

Omi/-v-u-1 m 11rv _ _ 

















































































































Customer 

SERVICE REPORT 



MAINTENANCE 


- W0- 

* ■ 

40552 /IT 


C ■ I 


a-i il-ill eú\ . I j ¡ «IJI ¿ 

Al Amin Maintenancé & Contracting Co. Ltd. 


Hospital / Clinic: 

Telephone : 

Date : 

Invoice#: 

^ i * ( píT k A ). 1 k i 

Fax : 

rg ppm 


Address CJ 

PO. #: 

| | Installation 



Received thru: 

| Warranty 



SAP Service Cali #: 

| Contract 


Contact Person : 


| 1 Paid Service 



tJTL 


Model: y) 


I 


Serial#: : Description / / , . ,7 


Problem / Error: 


( 4 (' Uf Í^Übl ( Pflyfv'fl'+tAfrh 

1 ^ J 1 \) 


; . 


Work Report: 


tLk 


k 




\ L 


í 


•r Lv,.- U l.-.r-ry U 


7 


a : 




Optical [P] Ophtha P] Derma P] ENT P] Ortho PP Neuro Pj General [ 


Qty. 


Parí Description 


Part # 


Price 


h‘: 


Warranty Period: 


Invoice # 


PM 


Date 


Acceptance Date 
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Signatura : 


Head Office: Jeddah : Riyadh Branch: Al-Khobar Branch: Al-Madina Branch: Abha Branch: Hail Branch: Qassim Branch : 

P.O.Box 3871 Jeddah 21481 - KSA P. O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. O. Box 30047, Al Khobar 31952-KSA P. O. Box 2870 Madina-KSA Al Rajhi Canter - KhaJidiya - Abha • KSA Hai-KSA Qasam - Buradah - KSA 

Tel. : +966-13-864 29117 864 3587 Tel. :+966-14-815 4244 / 815 2529 Tel +966-17-228 8790 Tel. : +966-16-558-6266 Tal. : +^6e-16-32S-3115 

Fax. : +966-17-228 8791 Fax. : +966-16-558-5080 Fax. : +966-16-326-7115 
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Tel.: +966-12-660 1149 / 665 5766 Teí - : *966-11-480 0407 

Fax.: +966-11- 480 3034 Fax.: +966-13-899 4033 
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Fax- +966-12-6601146 


Fax. :+966-14-8154742 
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40553 /17 SERVICE REPORT 


■¿ ,,hii ■ "■! ^ z ^Jl g o¡ * ■■ ¡Jl a-.l inJ 

Al Amin Maintenance & Contrácting Co. Ltd. 
































































































